
L I B R O 


DELL’ORDINE IONICO. 


Cap. XVI. 


’ O R D I N E Ionico hebbc origine nella Ionia Prouincia deli’ Afia , e di queft’ 
dine fi legge , che f u edificato in Efefo ll T empio di Diana. Le colonne con^" 
pitello,ebafafonolunghenouetefte,cioe noue moduli rperche tefta, s’intei^' 
lldiametro della colonna da ballo. L’Architraue,il Fregio,e la Cornice for^ 
per la quinta parte dell’ altezza della colonna :nel difegno de' colonnati femur"'’ 
lono gli intercolunnij di due diametri , & vn quarto : & quefta e la piu bclla, e com 1 
mo da maniera d’intercolunnij : e da Vitruuio e detta Euftilos . In quello de gli Archi , i pilaft- 

fono per la terza parte del vano,e gli archifonoalti in luce due quadri. 5 F ri 



andrea palladio / Ouattro Libri dell'Architettura Venice, 1570 the lessing j. rosenwald collection, library of congress Octavo 



